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Verzoek aanpassen afstand geur melkrundvee Schutsboom 7 

De raad van de gemeente Gemert-Bakel, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015; 
gelet op artikel 6, lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij; 


b esluit vast te stellen: 

het verzoek tot verkleining van de afstand voor geur voor melkrundvee voor de locatie Schutsboom 7 
in Milheeze te honoreren en daarbij te bepalen dat de afstand wordt bepaald op 44 meter. 


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 1 oktober 
2015. 


De griffier, 
mw. M.J. Swinkels 
De voorzitter, 
drs. J. van Zomeren 
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